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  جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني )  - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

  7587 - حكم صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة تحية للمسجد  -  نور على الدرب

  عبدالعزيز بن باز


  
  رأيت بعض الناس اذا دخل المسجد يصلي اربع ركعات متواصلة بتسليمة واحدة تحية المسجد. فهل هذا صحيح؟ ام تحية المسجد ركعتان فقط هذا خلاف السنة. السنة ركعتان فقط. هم. اما ان يصلي اربعا جميعا فهذا خلاف السنة. والنبي عليه السلام قال صلاة الليل والنهار
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  زمامتنا فالسنة اذا دخل المسجد يصلي ركعتين ويسلم منهما. فاذا احب يصلي زيادة فلا بأس. لكن يصلي من كل ركعتين هذا هو في النهار وفي الليل يتأكد ذلك ولا يجوز ان يجمع اربعا بسلام واحد فليسلم من كل اثنتين. نعم. جزاكم الله خيرا
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